JAN SCHNAYOER 


obywatel m. Oświęcimia 


urodzony w Oświęcimie w r. 1811, po krótkich cierpieniach zasnął w Panu 


dnia 4 Lipca 1088 roku. 


Pogrzeb odbędzie się po nabożeństwie żałobnem, odprawionem w Sobotę d. 7 b. m. w kościele 
parafialnym w Oświęcimie o godzinie 9 rano, na które pozostała wdowa z dziećmi Przyjaciół, 
Znajomych i wszystkich Pobożnych zaprasza. 


